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सं. 632] नई दिल्‍ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2024/श्रावण 25, 946 
No. 632] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2024/SHRAVANA 25, 946 


भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 
अधिसूचना 

नई दिल्‍ली, 9 अगस्त, 2024 
संदर्भ: HQ-PUBOI2/I/2020-PUB-BIS (999).----भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 208 के नियम 5 के उपनियम 
(4) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण इसमें संलग्न 
अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये गये मानकों 

के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए जाने हैं| 


अनुसूची 
El स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष | प्रतिस्थापन तिथि भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
सं. तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक तिथि 
() (2) (3) (4) (5) 
आई एस 703 : 2024 03 अगस्त 2024 आई एस 4403 - 984 03 फरवरी 
कलाकारों के लिए ब्रश -- fate ब्रश, कलाकारों के लिए विशिष्टि 2025 
(चौथा पुनरीक्षण) (तीसरा पुनरीक्षण) 
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03 अगस्त 2024 आई एस 3708 (भाग 6) - 985 03 फरवरी 


आई एस 3708 (भाग 6) : 2024 
प्राकृतिक tas लेटेक्स के लिए परीक्षण 2025 


आई एस ओ 35 : 2004 


प्राकृतिक रबड़ लेटेक्स -- परीक्षण पद्धतियाँ 
पद्धतियाँ भाग 6 यांत्रिक स्थिरता का निर्धारण 
भाग 6 यांत्रिक स्थिरता का निर्धारण एन आर एल : 9 
(दूसरा पुनरीक्षण) (पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 46574 : 2024 03 अगस्त 2024 आई एस 76574 : 2047 03 फरवरी 
आई एस Bt 75537 : 2022 आई एस ओ 45537 : 2004 2025 
औद्योगिक उत्पादों और डिज़ाइनों के औद्योगिक उत्पादों और डिजाइन के 
मानवशास्त्रीय पहलुओं के परीक्षण के लिए परीक्षण के मानशास्त्रीय पहलुओं के 
व्यक्तियों के चयन और उपयोग के सिद्धांत लिए चयन करने और टेस्ट व्यक्तियों के 
(पहला पुनरीक्षण) लिए सिद्धाँतों का उपयोग 
4 आई एस 47074 : 2024 03 अगस्त 2024 आई एस 77077 : 2049 03 फरवरी 
आई एस ओ 252 : 2007 2025 


आई एस ओ 252 : 2023 
कन्वेयर बेल्ट -- विधान तत्वों के बीच 
आसंजन -- परीक्षण पद्धतियाँ 
(पहला पुनरीक्षण) 


कन्वेयर बेल्ट --- बीच आसंजन विधान 
तत्वों -- परीक्षण के तरीके 


5 | आई एस/आई एस ओ/आई ई सी 24823-4 | 03 अगस्त 2024 लागू नहीं लागू नहीं 
: 20/9 

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) — 

आईओटी सिस्टम के लिए इंटरऑपरेबिलिटी 

भाग 7 रूपरेखा 


निशात एस. हक़, वैज्ञानिक - जी एवं उप महानिदेशक (प्रयोगशालाएँ) 
[विज्ञापन-॥॥/4/असा./405/2024-25] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th August, 2024 


Ref: HQ-PUB02//2020-PUB-BIS (999).—In pursuance of Sub-rule (l) of Rule (I5) of the Bureau of 
Indian Standards Rules, 20I8, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of 
which are given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated 
against it in third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also 
remain in force concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 


[भाग ave 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No., Year & Title of the Indian Date of 
No. Standards Established Establishment Standards to be withdrawn, if | withdrawal 
any 
() (2) (3) (4) (5) 
| IS 03 : 2024 03 August 2024 Sees IS pri aac ._, | 03 February 
f : Specificati pecification for Brushes, Artists 
Brushes for Artists — Specification Thi ns 2025 
छः wee (Third Revision) 
(Fourth Revision) 
2 IS 3708 (Part 6) : 2024 03 August 2024 03 February 
ISO 35 : 2004 IS 3708 (Part 6) - 985 2025 
Natural Rubber Latex — Methods of Methods of Test for Natural 
Test Rubber Latex 
Part 6 Determination of Mechanical Part 6 Determination of 
Stability Mechanical Stability NRL : 9 
(Second Revision) (First Revision) 
IS 6574 : 2024 छः 
3 ISO 5537 : 2022 OS अमल कह yes IS 6574 : 20I7 Oe oo 
Principles for Selecting and Using ISO 5537 : 2004 
Test Persons for Testing Principles for Selecting and Using 
Anthropometric Aspects of Industrial Test Persons for Testing 
Products and Designs Anthropometric Aspects of 
(First Revision) Industrial Products and Designs 
IS 707] : 2024 5 ; 
4 ISO 252 : 2023 03 August 2024 . ee 03 February 
८ 5 ISO 252 : 2007 
onveyor Belts — Adhesion Between C . 2025 
Cc ee T onveyor Belts — Adhesion 
onstitutive Elements — Test C et 
Between Constitutive Elements — 
en Test Methods 
(First Revision) 
5 IS/ISO/IEC 2823-I : 20I9 03 August 2024 NA 
Internet of Things (loT) — NA 
Interoperability for loT Systems 
Part | Framework 


NISHAT S. HAQUE, Scientist G & DDG (Labs) 
[ADVT.-IHI/4/Exty./405/2024-25] 
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